Preisblatf zu Druckschrift 


SELEN-KLEINSTG LEICHRICHTER 
in Gießhar zausführung 


Bestellbezeichnung 

DM 

Be stellbezeichnung 

DM 



je Stück 







je Stück 

Einwegschaltung E 


Ein w egsch altuna 

E 


E 

10 C 50 c 1 

1, 10 

E 

50 

C 

110 

c 

4 

1,90 

E 

10 C 75 c 1 

I, 20 

E 

50 

C 

190 

c 

5 

2,50 




E 

50 

C 

275 

c 

6 

3,20 

E 

12,5 C 180 c 3 

1,40 

E 

50 

c 

350 

c 

7 

4, 10 

E 

12,5 C 300 c 3 

1,65 








E 

12,5 C 375 c 3 

1, 90 

E 

60 

C 

30 

c 

1 

1,45 

E 

12,5 C 575 c 5 

2, 25 

E 

60 

c 

45 

c 

3 

1,55 

E 

12,5 C 700 c 6 

2,50 

E 

60 

c 

160 

c 

6 

2,55 

E 

12,5 C 950 c 6 

2, 90 

E 

60 

c 

250 

c 

7 

3,40 

E 

12, 5 CI050 c 7 

3, 10 

E 

60 

c 

32 5 

c 

7 

4,40 

E 

12,5 CI325 € 7 

3, 60 











E 

62, 5 

c 

100 

c 

4 

2,00 

E 

20 C 50 c 1 

1,15 

E 

62, 5 

c 

160 

c 

5 

2,70 

E 

20 C 75 c 1 

1,25 

E 

62, 5 

c 

225 

c 

6 

3,40 

E 

20 C 80 € 3 

1,30 








E 

20 C 120 c 3 

1,50 








E 

20 C 325 c 8 

2,05 

E 

75 

c 

90 

c 

4 

2, 10 

E 

20 C 500 c 7 

2,70 

E 

75 

c 

140 

c 

5 

3,00 




E 

75 

c 

180 

c 

6 

3,75 

E 

25 C 150 c 3 

1, 80 








E 

25 C 225 c 4 

2, 10 

E 

80 

c 

20 

c 

2 

1,50 

E 

25 C 375 c 5 

2, 80 

E 

80 

c 

35 

c 

4 

1,70 

E 

25 C 475 c 6 

3,20 

E 

80 

c 

80 

c 

5 

2,40 

E 

25 C 550 c 6 

3, 60 

E 

80 

c 

140 

c 

6 

2,80 

E 

25 C 650 c 7 

4, 10 

E 

80 

c 

210 

c 

7 

3,60 

E 

25 C 725 c 7 

4,40 











E 

100 

c 

18 

c 

2 

1,60 

E 

37,5 C 130 c 3 

1, 70 

E 

1 00 

c 

30 

c 

4 

1,80 

E 

37,5 C 180 c 4 

2, 10 

E 

1 00 

c 

70 

c 

5 

2, 60 

E 

37,5 C 350 c 6 

2,90 

E 

100 

c 

110 

c 

6 

3, 00 

E 

37,5 C 475 c 7 

3,80 

E 

100 

c 

180 

e 

7 

3, 95 

E 

40 C 35 c 1 

1,30 

E 

120 

c 

15 

c 

2 

1,75 

E 

40 C 60 c 3 

1,55 

E 

120 

c 

25 

c 

4 

1,90 

E 

40 C 75 c 4 

1,80 

E 

120 

c 

60 

c 

5 

2, 75 

E 

40 C 160 c 5 

2,30 

E 

120 

c 

100 

c 

6 

3, 30 

E 

40 C 275 c 6 

2,75 

E 

120 

c 

160 

c 

7 

4, 30 

E 

40 C 325 c 7 

3,00 








E 

40 C 425 c 7 

3,65 

E 

140 

c 

18 

c 

4 

2,00 


STANDARD ELEKTRIK LORENZ 

Altiiengeiellsehofl 

BAU£IEM£NTEWERK SAF NÜRNBERG Mai 1959 




Bestellbezeichnung DM 

je Stück 

Mittelpunkt Schaltung M 


Bestellbezeichnung DM 

je Stück 

Verdopplerschaltung V 


M 

20 

C 

75 

c 

1 

1,25 

V 

12,5 

c 

150 

C 

3 

1,50 

M 

20 

c 

100 

c 

2 

X, 60 

V 

12,5 

c 

225 

C 

4 

1,90 








V 

12, 5 

c 

47 5 

C 

6 

2,00 

M 

25 

G 

300 

c 

3 

1,90 

V 

12, 5 

c 

650 

C 

7 

3, 60 

M 

25 

C 

450 

c 

4 

2, 20 








M 

25 

C 

575 

c 

5 

2, 65 

V 

20 

c 

35 

C 

1 

1,35 

M 

25 

c 

950 

c 

6 

3,25 

V 

20 

c 

60 

C 

3 

1,60 

M 

25 

CI 325 

c 

7 

3, 85 

V 

20 

c 

200 

C 

6 

2,30 








V 

20 

c 

325 

c 

7 

2, 95 

M 

40 

C 

75 

c 

1 

1,35 

V 

25 

c 

110 

c 

4 

1,80 

M 

40 

C 

120 

e 

3 

1,60 

V 

25 

c 

190 

c 

5 

2,60 

M 

40 

C 

150 

c 

4 

I, 80 

V 

25 

c 

275 

c 

6 

3,40 

M 

40 

C 

240 

c 

5 

2,20 

V 

25 

c 

350 

c 

7 

4, 20 

M 

40 

C 

42 5 

c 

6 

2, 50 







M 

40 

c 

675 

c 

1 

3,00 

V 

37, 5 

c 

90 

c 

4 

2, 15 








V 

37, 5 

c 

225 

c 

7 

5, 00 

M 

50 

c 

225 

c 

4 

2, 00 

V 

40 

c 

20 

c 

2 

1,60 

M 

50 

c 

375 

c 

5 

2, 70 

V 

40 

c 

35 

c 

4 

1,75 

M 

50 

c 

550 

c 

6 

3, 50 

V 

40 

c 

140 

c 

6 

2, 85 

M 

50 

c 

725 

c 

7 

4, 20 

V 

40 

c 

200 

c 

7 

3,70 

M 

75 

c 

180 

c 

4 

2,20 

V 

60 

c 

25 

c 

4 

2,00 

M 

75 

c 

275 

c 

5 

3, 10 

V 

60 

c 

60 

c 

5 

2,80 

M 

75 

G 

375 

c 

G 

3,85 

V 

60 

c 

100 

c 

6 

3,50 

M 

75 

C 

475 

c 

7 

5, 15 

V 

60 

c 

160 

c 

7 

4, 50 

M 

SO 

C 

45 

c 

2 

1,60 








M 

80 

c 

75 

c 

4 

1,75 

Brückenschaltung B 


M 

80 

c 

160 

c 

5 

3,40 

B 

20 

c 

75 

c 

2 

1,55 

M 

80 

c 

275 

c 

6 

3, 00 








M 

80 

c 

42 5 

c 

7 

3, 80 

B 

25 

c 

375 

c 

4 

2,85 








B 

25 

c 

450 

c 

5 

3,10 

M 

120 

c 

50 

c 

4 

2, 00 

B 

25 

c 

575 

c 

6 

3,80 

M 

120 

c 

120 

c 

5 

3,00 

B 

25 

c 

750 

c 

7 

4, 70 

M 

120 

c 

200 

c 

6 

3,60 








M 

120 

c 

325 

c 

7 

4, 50 

B 

40 

c 

75 

c 

2 

1,70 







B 

40 

c 

120 

c 

4 

1,80 

Ve rdoppler 

Schaltung 

V 

B 

i=i 

40 

Atk 

c 

r* 

190 

*>*1 ri 

c 

5 

e 

2,40 

9 nc 


10 C 35 c 1 


1,3 0 


40 C 450 c 7 


3,50 


Bestellbezeichnung 

Gehörs chutzgleich rieht er 

Gg 2 


DM 

je Stück 
0,96 


Minderpreis für Befestigungsschelle DM 

je Stück 

bei Gehäusegröße 1 bis 4 0, 10 

bei Gehäusegröße 5 bis 7 0, 20 


P OSE1-06-2 







